EUGENIUSZ 


DRWOTA 


MGR PRAW 


oficer rezerwy, żołnierz AK, członek $. D., b. radny Rady Narodowej Dzielnicy Podgórze, 

b. pracownik ,,Agrochem-u”, b. prezes Zrzeszenia Wł. Nieruchomości, odznaczony Krzyżem 

Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Kızyzem Zasługi, Medalem Zwyc. i Wolności, 
Złotą Odznaką ,,Za Pracę Społeczną dla m. Krakowa” 


przeżywszy łat 71, zmarł 30 sierpnia 1983 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE odbędzie się w kościele parafialnym św. Józefa w Podgórzu 
w piątek dnia 2 września 1983 r. o godzinie 7.30. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Podgórskim w tym samym dniu o godz. 12.30, 


o czym zawiadamiają pogrążeni w żałobie: 


ŻONA Z CÓRKĄ I WNUKIEM ORAZ BRAT 


